Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard 


Nr. 3667 

13 mei 
2015 


WATERSCHAPSBLAD 

Officiële uitgave van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 


Melding voor het onttrekken van grondwater 

(L.15.074) onttrekken van grondwater bij de vervanging van kabels en leidingen in de Hoeksekade 1- 
150 in Bergschenhoek. Er wordt minder dan 1 m3 per uur gemiddeld onttrokken in de periode 15 juni 
2015 en 15 juni 2016. 


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap, tel.010-4537300. Tegen 
de melding kunt u geen bezwaar maken. 
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